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Idioma ecuo 


El ecuo (del latín cequT '[los] ecuos') era una lengua 
osco-umbra hablada en el área habitada por el antiguo 
pueblo itálico de los ecuos (en las colinas Albanas, al 
noreste del Lacio) entre el siglo V a. C. y el III a. C. 

Si bien está clara su filiación osco-umbra, no lo está su 
pertenencia al subgrupo oseo y al umbro dado que el 
su testimonio se limita a una inscripción escrita en 
alfabeto latino que recoge la ofrenda de un magistrado 
a una divinidad asociada con la extinción del fuego. 
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Ecuo 

Hablado Antigua Italia 
en 

Región Noreste del Lacio, (Península Itálica) 
Hablantes Lengua muerta 

Familia 

Indoeuropeas 
Lenguas itálicas 
Lenguas osco-umbras 

Ecuo 

Escritura alfabeto latino 

Códigos 

ISO 639-3 xae (http://www-01.sil.Org/iso639-3/d 
ocumentation.asp?id=xae) 


Lenguas celtas 
Otr^s lenrjy^s indtMUnopess 
óItm iwrawai-prcwjrribtementc 

El ecuo es de una de las variantes itálicas del 
área 17 del mapa. 


| Lenguas itálicas 
] L*ngu*$ gribas 
] Fen*cio-pún*ca 
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